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Prosegue il viaggio di "Giochi senza fine" che giunge 
così alla sua terza variante. Per questa installazione 
abbiamo registrato una nuova versione dei video 
proposti in "Giochi senza fine #2" curando 
ulteriormente le varianti cromatiche. E' stato 
anche introdotto un sensore a raggi infrarossi che 
regola l'accensione dell'installazione al passaggio 
del pubblico. Questo semplice dispositivo ha per 
noi un importante valore simbolico: rendere visibile 
l'opera solo quando questa è realmente fruita dai 
visitatori. Un "risparmio" non solo di energia 
elettrica ma anche di inutile esposizione dell'arte. 
Vista l'impossibilita' di riprodurre simultaneamente 
quattro video con quattro colonne sonore diverse 
abbiamo lasciato l'installazione muta. I video 
completi del loro commento sonoro sono stati resi 
fruibili grazie a quattro codici QR esposti accanto 
all'installazione. 
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